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t. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 
SECRET ARIA MUNICIPAL 



ACTA N° 04 CONCEJO MUNICIPAL 



SESION EXTRAORDINARY . En Pichilemu, a 27 dias del mes de mayo de 2008, 
siendo las 14:10 hrs., se da inicio a la sesion del Concejo Municipal presidida por 
el Concejal Sr. Roberto Cordova Carreno y la asistencia de los Concejales Sres. 
Pedro A. Polanco Contreras y Alfonso Aravena Gonzalez. 

Actua de Secretario y Ministro de Fe, el titular de la Secretaria Municipal, 
Sr. Jaime A. Garcia Ramirez. 

Participa el Director de la Unidad de Control, Dn. Gustavo Parraguez 
Galarce, la Srta. Marcia Gonzalez Gonzalez, como Alcalde Subrogante y el 
Abogado Municipal Sr. Alejandro Flores Gutierrez. 



TEMARIO: 

1- Informe visita a Contralon'a Regional. 

2. - Lectura de correspondencia. 

3. - Programa de Mejoramiento de la Gestion. 

4. - Informe situacion presupuestaria municipal. 

1.- INFORME VISITA A CONTRALORiA REGIONAL: 

El Director de la Unidad de Control informa en detalle los temas tratados de 
acuerdo a lo siguiente: 

- Subrogancia de la Alcaldi'a, se confirma que Dna. Marcia Gonzalez 
Gonzalez, Jefa del Departamento de Proyectos nombrada como Alcalde 
Subrogante por Decreto Alcaldicio, debe por fuerza de ley seguir 
ejerciendo el cargo de Alcalde en pleno derecho. 

- Situacion del Concejo Municipal, se concluye que de acuerdo al tiempo 
de ausencia del Alcalde Suplente, en este caso como es mayor a 45 
dfas, el Concejo en las condiciones que esta actualmente y con los 
Concejales en actual ejercicio pueden elegir un Suplente cuando lo 
decidan, es decir, antes de los 45 dias. 

- Se informa ademas, que el Contralor Regional comunica a los 
funcionarios que asistieron al Organismo Contralor el dia martes 20 de 
mayo de 2008, que se tiene programado una visita inspectiva a la 
Municipalidad producto, entre otros, a la intervention del Diputado de la 
Republica Sr. Valenzuela Van Treek, se adelanto el programa de visita 
para los proximos di'as. 

Dn. Gustavo informa por otra parte al Concejo, sobre la situacion actual del 
llamado a concurso para proveer cargos vacantes de la OPD, producto de 
la presentation a la Contralon'a Regional del Concejal Sr. Cordova, se va 
ahora a informar a la Contraloria sobre las medidas que se van a adoptar, 
respecto de la resolution del llamado a concurso y que seria en todo caso 
lo que informo en su oportunidad la comision de selection del respectivo 
concurso. 

El Concejal Sr. Aravena, consulta sobre si los casos anunciados respecto 
del llamado a concurso de la OPD dan lugar a una acusacion en contra del 
Alcalde Suplente por notable abandono de deberes. 



La Alcalde (S) Srta. Marcia Gonzalez Gonzalez, consulta a los Sres. 
Concejales su postura respecto a si van a elegir un Alcalde Suplente ahora 
o van a esperar que se cumplan los 45 di'as que senaia la Ley, en este 
ultimo caso seria obligatorio. 

El Concejal Sr. Polanco, senaia que quizas mas adelante se podria 
conversar el tema. 

El Concejal Sr. Aravena, senaia tambien que mas adelante se vera que 
sucede. En todo caso, entrega todo el respaldo a la Srta. Marcia. 

El Concejal Sr. Cordova, senaia que las decisiones van a ser respaldadas 
mientras se adopten dentro del marco legal y que respecto a la eleccidn del 
nuevo Alcalde Suplente, prefiere esperar la respuesta de la apelaci6n a las 
medidas cautelares y despues se conversaria el tema nuevamente. 

El Concejal Sr. Aravena, sugiere analizar el tema de hacerse parte de la 
causa por el tema de las boletas y hacer el tramite que corresponda. 

El Concejal Sr. Cordova, senaia que la Srta. Marcia deberla presentar al 
Concejo la mocion si se necesita el acuerdo para aprobar el financiamiento 
para contratar algun Abogado que represente al Municipio en la causa de 
las boletas. 

Los demas Sres. Concejales presentes estan de acuerdo con lo senalado 
por el Concejal Cordova. 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA: 

a) Nota de la Asociacion Chilena de Municipalidades de fecha 29 de 
abril de 2008, mediante la cual envia a conocimiento la propuesta de 
la Subdere a la Comision del Gobierno Interior del Senado, 
relacionada con las bases para modificar el proyecto de ley de 
Modernizacion Municipal, que regula el art. 121 de la Constitution 
Politica. 

b) Invitacion al 3er. Congreso Nacional Extraordinario de la Asociacion 
Chilena de Municipalidades, a realizarse en la ciudad de Puerto 
Montt los dias 25, 26 y 27 de junio proximo. 

El Secretario senaia que la invitacion es solo para Municipios que se 
encuentran al dia en el pago de las cuotas. 

c) Solicitud de periodico E Mundo Rural de fecha mayo de 2008 para 
autorizar un aporte de $ 70.000 - IVA incluido, cuya fmalidad es 
financiar la puesta en marcha de un proyecto comunicacional 
regional, denominado Senal de TV On Line. 

d) Memorandum N° 121 de fecha 23 de mayo de 2008 del Jefe del 
Departamento de Proyectos Subrogante, solicitando aprobacion del 
Programa de Empleo Municipal por el mes de mayo para la ejecucion 
del proyecto denominado Ejecucion de Obras Municipales y de Pre 
Temporada de Invierno 2008, con una inversion requerida de 
$4,099,248- 

El Concejo aprueba lo solicitado en forma un£nime. 



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION: 



Estsfclo presente el Director de la Unidad de Control, la Alcalde (S). 



El Concejal Sr. Cordova, ante la presencia de los funcionarios Sr. Gerardo 
Rubio Contreras y Sra. Elizabeth Lopez Madrid, les consulta en que calidad 
asisten a la sesion, a lo que responde el primera instancia Dn. Gerardo Rubio 
que asiste en calidad de Jefe de Personal y Dna. Elizabeth Lopez senala que 
asiste en representation de la D.A.F. 

El Director de la Unidad de Control, informa a los Sres. Concejales sobre 
el tramite que resta por cumplir para la aprobacion de las metas del 
Programa de Mejoramiento de la Gestion ano 2007 y que en esta 
oportunidad se necesita el pronunciamiento del Concejo respecto del analisis 
efectuado por parte de ellos de los antecedentes enviados en su oportunidad 
para su conocimiento y posterior resolucidn en sesibn convocada para el 
efecto. 

El Concejal Sr. Cordova, luego de comprobar la existencia de la 
certification de las metas cumplidas por algunos de los funcionarios incluidos 
en el Programa, senala que por su parte da su aprobacion al informe de la 
Unidad de Control respecto a la materia, al igual que los demas Sres. 
Concejales, que consideran que se cumplio con el 100% de las metas en 
todas las Unidades Municipales. 

INFORME SITUACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

El Director de la Unidad de Control, se refiere a la situacion actual del 
ejercicio presupuestario ano 2008, senalando entre otros aspectos, respecto al 
tramite de la modification para dar lugar a la ejecucion de los Programas de fa 
Vivienda y Fortalecimiento a Organizaciones por un monto de $ 33.000.000.- y 
que en su oportunidad se olvidaron del Informe del 4to. Trimestre del ano 
2007, en el cual se anunciaba que el Municipio tenia un deficit de $ 
125.000.000.-, verificandose posteriormente por la D.A.F. que este deficit 
alcanzaba la suma de $ 144.000.000.-, por cuanto no habfa sido incluida la 
deuda por pavimentaciones participativas. 

Se senala ademas que la actual situacion presupuestaria no podra ser 
conocida a cabalidad por falta de antecedentes que deben arrojar a traves del 
Programa de INSICO quienes son el soporte tecnico del Programa del nuevo 
Clasificador Presupuestario y que aun no ha podido ser puesto en marcha 
para clarificar de mejor forma para todos la actual situacion presupuestaria de 
ingresos y gastos municipales. 

El Abogado Sr. Flores se refiere a la ratification de un acuerdo relacionado 
con el Comite de Vivienda Sol Naciente similar a uno anterior que se aprobo 
con el Comite Los Robles. 

Los Sres. Concejales dan su aprobacion al acuerdo solicitado por el Abogado 
Sr. Flores, quien se encargara de realizar los tramites notariales pertinentes. 

Sin otro tema que tratar, se levanta la sesion siendo las 16:15 hrs. 



